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| STANISŁAW KWIEGINSAI | 
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emer. st. lekarz weterynarji, obywatel m. Krakowa 


przeżywszy lat 68, zmarł nagle w Karlsbadzie, dnia 8-go lipca 1931 r. 


Zwłoki przewieziono do Krakowa, gdzie pogrzeb z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce 

wiecznego spoczynku nastąpi we czwartek dnia 16-go b. m. o godzinie 5' po południu, na który-to 

smutny obrzęd stroskana zona, syn, córka, zięć i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 17-go b. m. o godzinie rano w kościele św. Marka, 


Zakład pogrzebowy ,,CONCORDIA“ 
J AN A WOLNE G O Orukernia Związkowa w Krekewie, Mikołaiska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31 


